Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour poser votre parquet flottant. 
Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation 
du coût des matériaux, des matériels et des outils dont 
vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 


Sous-couche résiliente ou panneaux isolants 
(pour réduction des aspérités du sol et isolation phonique) 


Cales ou lattes (joints périphériques) 





Colle spéciale en biberon (0,5 L pour 10 m°) 


Seuils de niveaux de portes 





Plinthes IMPORTANT 





Outillage) (entourez les out | 
Règle métallique 





Scie égoïne ou scie sauteuse 





Pied de biche ou outil d'emboîtement 





Marteau 





Clous 
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Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 

obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
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N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 


Ceci n’est qu’une approximation qui vous permet de vous faire eldom 
une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement. r E Bricoler, décorer, jardiner 








- Il est impératif d'avoir un sol parfaitement sain, 
sec et plan avant la pose d'un parquet flottant. 
- La présence d'un joint périphérique (9 mm 
minimum) entre les murs et le parquet est 


indispensable pour compenser le mouvement 
du bois. 





